
WATT RADIO . Mod. TAURUS 6 • Gamma medic da 560 n 190 m. forte da >0 o 25 m, foriiwime da 25 o IS m. Media frr<|urnM 460 ke/». 

SendbilitA di potmza 0,1 mV. I'olena il'uarita 1 W. 









